CENTRAL PROCESSOR 

PDP-11/05,00041 
PDP-1 1/20, 00004 
PDP-11/40, B0002 
PDP-1 1/45, 00053 

NUMERICAL OPTIONS 

716,00007 
725,00011 
828B, D0002 
5408308, C0004 
5408310,00004 
5408475, cool 0 
5408500, 00002 
5408560, B0002 
5408924, B0008 
5409055, C0002 
5409235, C0005 
5409267, C0002 
5409308, D0006 
5409457, EOOOl 
5409503, 00008 
5409684, B0003 
5409698,00002 
5409728, C006B 
5409766, 00006 
5410035, C0004 

5410175.60001 
5410199, C0002 
7009014, COOOl 
7009135,00002 
7009152, BOOOl 
7505043,00001 

7605845.60001 

7606146. 60001 
7606207, 60003 
7606260, EOOOl 
7665049, E0003 

alpha OPTIONS 

AA11-D,C0008 
AAll-E, 60002 


INDEX 

DEC-O-LOG, PDP-11 

alpha OPTIONS (Cont) 
AAl 1-FA, BOOOl 
ADOI-D, 00011 
ADOI-F, 00006 
AFC11,B0004 
AMI 1,0004 A 
BAR11,C0003 
BBll, COOOl 
BCll-A, C004A 
CBl 1,00010 
CD 11,60008 
CR04, B0005 
DAI 1 A, 00002 
DA27-CF, B0002 
DB11-A,A0005 
DC11-A,D0009 
DCl 1-DA, BOOOl 
DDOl-D, D0006 
DD02, 00004 
DD11-A,C0003 
DDll-B, AOOOl 
DEI 1-A, COOOl 
DLl 1,00006 
DM11-A,C0017 
DNl 1,00005 
DPI 1-D, 60007 
DQS11-C,C0002 
DR11-B,C0007 
DSl 1,00010 
DT03-F, BOOOl 
DT11-A,C0004 
DTI 1-C, AOOOl 
0X11-6,00011 
GT40, 00009 
H605,C0005 
H720, C026A 
H737, 00004 
H742, 00018 
H743, 00004 
H745,D0004 
H746, 60009 
KA11,D0016 
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ALPHA OPTIONS (Cont) 
KA11-YA,C0001 
KBII-A, 00018 
KC11,D0005 
KCl 1-YA, COOOl 
KD11-A,C0006 
KD11-B,D0004 
KHII-A, B0002 
KL 11,00005 
KMl 1,00000 
KYI 1, COOOl 
KYI 1 -A, 00004 
LA30, 00087 
LAB11,B0003 
LCl 1,00004 
LKOl, 00003 
LP01.B0013 
LP02, C0003 
LP15-F, 00018 
LPSll-S, 00008 
MFll-L, B0005 
MM11-E,B0024 
MM11-F,C0003 
MM 1 1-S, 00004 
NC11-A,B0003 
NP11-M,C0002 
PA611,B0008 
PCO, 00003 
PC04, 00056 
PC05, A0023 
PCI 1,00005 
PR11,D0005 
PR68-D,C0016 
PR68-E, E0002 
RCl 1,00005 
RFl 1,00010 
RK05, 00040 
RK11-C,C0006 
RP02, A0058 
RP02-S, A0005 
RP11,C0014 
RPl 1C, 00009 


INDEX (Cont) 

DEC-O-LOG, PDP-11 

ALPHA OPTIONS (Cont) 
RS08-M, 00010 
RS08-TA, 00007 
RS09-TA, B0005 
RS64, 0001 1 
RS64-M, 00004 
RS64-P, 00007 
RS64-TA, A0004 
RT01,0018A 
TCI 1,00013 
TM11,B0015 
TR05, 00008 
TUIO, B0077 
TUIO-A, 00003 
TU20, 00021 
TU30, D0025 
TU55, 00019 
TU56, 00072 , 
UDC11,B0002 
VR14, 00019 
VR20, 00004 
VT05, 00059 

MODULES 

A225, 00009 
A230, DOOOl 
A230-YA, DOOOl 
A230-YC, DOOOl 
A230-YD, DOOOl 
A230-YE, DOOOl 
A242, D0002 
A320, 00004 
A406,D0002 
A633, B0002 
A708, D0006 
A804, COOOl 
B683, B0002 
G085, 00007 
G102, B0006 
G 103, 00006 
GllO, B0018 
G180,C0006 
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INDEX (Cont) 
DEC-O-LOG, PDP-11 


MODULES (Cont) 

MODULES (Cont) 

G225,C0007 

M794, 00004 

G231,D0009 

M795,C0003 

G233, A0003 

M796, B0003 

G40 1,00007 

M802, 0003B 

G604, C003A 

M804, C0002 

G836, C007A 

M805, COOOl 

G848, B008B 

M820, D0002 

G857, B0002 

M821,D0002 

G859, 00003 

M822, C0004 

0918,00003 

M822-YA, BOOOl 

G933, B0006 

M824, C0005 

0936,00003 

M824-YA, B0003 

G938, B0006 

M825,C0003 

G8001,B0002 

M827, C0004 

G9340, B0002 

M828, B0002 

Ml 05, 00002 

M851,B001A 

M225, 00001 

M892, 00003 

M304, A0002 

M895,C0006 

M405, 00002 

M930, C0002 

M420, C0006 

M957, A0003 

M454, 00002 

M996, DOOOl 

M594, 00002 

Ml 09 1,00002 

M71 0,00007 

M4201,B0002 

M7 15, 00008 

M7001,B006A 

M724, C0004 

M7003, 00004 

M724-YA, B0003 

M7004, B0004 

M725, 00002 

M7013,B0002 

M726, 00000 

M7014, A005B 

Will, B0007 

M70 15, 00003 

M727-YA, BOOOl 

M7016,A003A 

M728, C0006 

M7065, 00002 

M728-YA, BOOOl 

M7075, AOOOl 

M729, C003A 

M7211,C0003 

M729-YA, COOOl 

M7213,A0008 

M763, B0002 

M7216,C0002 

M769,0003A 

M7216-YA, COOOl 

M780, 00009 

M7217, DOOOl 

M78 1,00002 

M7219, C0006 

M782, 00004 

M7221,C0002 

M791 , B0003 

M7222, B0004 

M792-YA, A0004 

M7223,C0003 

M793,B0003 

M7228,C002A 
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INDEX (Coiit) 
DEC-O-LOG, PDP-11 


MODULES (Cont) 
M7231,E0002 
M7232, B0004 
M7233,D0003 
M7234, E0003 
M7235,E0002 
M2236, B0003 
M7238, B0003 
M7240, A0002 
M7242, 00006 
M7243, 00004 
M7244, C0004 
M7245, 00004 
M7246, C0002 
M7255, 00005 
M7256, 0004A 
M7257, B0003 
M7260,C0013 
M7261, 00012 
M7278, D0002 
M7281,C0002 
M7282, C0004 
M7283, BOOOl 
M7284, A0002 
M7290, C0003 
M7390, E002A 
M7700, C0006 
M7701, 00010 
M7002, 00004 
M7711,C0007 
M7712,B0004 
M7713,C0004 
M7760, C0004 
M78 10, BOOOl 
M7821,C0001 
M7860, 00002 
M7910, 00004 
M7930, BOOOl 
M8100, C003A 
M8101,B0003 
M8 103, COOSA 
M8105,C0006 


MODULES (Cont) 
M8106, 00013 
M8107,0001A 
M8108, A0005 
M8109,B0008 
M8110, B0009 
M8112,B0004 
M8113,B0003 
M8280, 00001 
M8290, BOOOl 
W730, B0002 
W731, BOOOl 
W732, 00003 
W734, A0002 
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